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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1396 

3 Δεκεμβρίου 2013 


ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΙ - ΛΟΙΠ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

1. Με την υπ’ αριθμ. 14228/05/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
διαπιστώνεται, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 
675α' ΑΚ, η λύση της σύμβασης εργασίας του ΤΗΛΑ- 
ΒΕΡΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ, (Α.Μ. 39212), Κατηγορί¬ 
ας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από της 
19/07/2013, λόγω θανάτου. 

2. Με την υπ’ αριθμ. 13179/22/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), διαπιστώνεται, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 675α' ΑΚ, η λύση της σύμβασης εργασίας του 
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, (Α.Μ. 
71936), Κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από της 
11/07/2013, λόγω θανάτου. 

3. Με την υπ’ αριθμ. 13210/23/07/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
διαπιστώνεται, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 
675α' ΑΚ, η λύση της σύμβασης εργασίας του ΒΟΥΔΟΥ- 
ΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 75545), Κατη¬ 
γορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από της 20/03/2012, 
λόγω θανάτου. 

4. Με την υπ’ αριθμ. 14082/02/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), διαπιστώνεται, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 675α' ΑΚ, η λύση της σύμβασης εργασίας της 
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 79167), 
Κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από της 05/07/2013, λόγω θανάτου. 

5. Με την υπ’ αριθμ. 11238-4/7/2013 απόφαση της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας της ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗΣ 
του ΜΙΧΑΗΛ, (Α.Μ. 95114), Κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοι- 
κητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 5-7-2013, 
λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής οριστικής απόλυσης, 
σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 7/2012 απόφασης του Πρωτο¬ 


βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΔΕΗ Α.Ε. (ΠΠΣ- ΔΕΗ), 
η οποία κατέστη τελεσίδικη μετά την έκδοση της υπ’ 
αριθμ. 1/2013 απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχι¬ 
κού Συμβουλίου ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΠΣ-ΔΕΗ) που λήφθηκε κατά 
την υπ’ αριθμ. 1 η /9/4/2013 συνεδρίαση αυτού. 

6. Με την υπ’ αριθμ. 15778/30/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 29662), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

7. Με την υπ’ αριθμ. 16113/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΚΑΛΕΡΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
του ΘΕΟΦΙΛΟΥ, (Α.Μ. 29671), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

8. Με την υπ’ αριθμ. 13876/31/07/2013 πράξη της Βοηθού 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονι¬ 
σμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΖΑΝΤΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 33938), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

9. Με την υπ’ αριθμ. 15688/29/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΦΛΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 34471), κατηγορίας Υ1 (Ιατροί), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

10. Με την υπ’ αριθμ. 13856/31/07/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
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η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΛΑΜΠΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΠΑΣ- 
ΧΟΥ, (Α.Μ. 34576), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

11. Με την υπ’ αριθμ. 14125/02/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΤΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΤΥΛΙΑ¬ 
ΝΟΥ, (Α.Μ. 34609), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

12. Με την υπ’ αριθμ. 13851/31/07/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΔΗΜΑΚΗ ΣΤΕΛΙΟΥ του ΘΕΟΛΟ¬ 
ΓΟΥ, (Α.Μ. 34650), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

13. Με την υπ’ αριθμ. 13106/22/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύ¬ 
εται η σύμβαση εργασίας του ΤΕΡΖΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, (Α.Μ. 34760), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

14. Με την υπ’ αριθμ. 14078/02/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΑΤΣΑΛΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 34966), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

15. Με την υπ’ αριθμ. 13145/22/07/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 35056), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

16. Με την υπ’ αριθμ. 13137/22/07/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ του ΑΡΧΕΛΑ¬ 
ΟΥ, (Α.Μ. 35080), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

17. Με την υπ’ αριθμ. 15612/28/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 


της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 35401), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

18. Με την υπ’ αριθμ. 14339/07/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΑΓΡΙΟΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 35556), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι 
Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα με¬ 
σάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

19. Με την υπ’ αριθμ. 14102/02/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΜΑΡΑΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 35894), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

20. Με την υπ’ αριθμ. 14095/02/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύ¬ 
εται η σύμβαση εργασίας του ΣΚΟΡΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 35904), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

21. Με την υπ’ αριθμ. 15858/02/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 35915), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραί¬ 
τησης. 

22. Με την υπ’ αριθμ. 14094/02/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΔΑΓΚΙΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 35920), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν 
γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω πα¬ 
ραίτησης. 

23. Με την υπ’ αριθμ. 13170/22/07/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, (Α.Μ. 35969), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

24. Με την υπ’ αριθμ. 14014/01/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 37725), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικη- 
τικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, 
λόγω παραίτησης. 

25. Με την υπ’ αριθμ. 15775/30/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονι¬ 
σμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΜΠΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 38082), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

26. Με την υπ’ αριθμ. 13263/23/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύ¬ 
εται η σύμβαση εργασίας του ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, (Α.Μ. 41509), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

27. Με την υπ’ αριθμ. 16107/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΑΛΑΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 41756), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

28. Με την υπ’ αριθμ. 15933/03/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΤΟΥΛΟΥΜΕΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 42223), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

29. Με την υπ’ αριθμ. 12249/11/07/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας της ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ του ΑΘΑ¬ 
ΝΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 42616), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητι- 
κο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, 
λόγω παραίτησης. 

30. Με την υπ’ αριθμ. 15690/29/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 


Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 42748), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

31. Με την υπ’ αριθμ. 12412/12/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΓΡΟΥΣΔΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 42917), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

32. Με την υπ’ αριθμ. 12447/12/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύ¬ 
εται η σύμβαση εργασίας του ΚΟΡΚΟΤΙΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ 
του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, (Α.Μ. 42943), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

33. Με την υπ’ αριθμ. 16138/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ, (Α.Μ. 43066), κατηγορίας Τ4 (Τε¬ 
χνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, 
λόγω παραίτησης. 

34. Με την υπ’ αριθμ. 15942/03/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΟΣΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝ¬ 
ΝΗ, (Α.Μ. 43232), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

35. Με την υπ’ αριθμ. 16326/06/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
του ΛΑΖΑΡΟΥ, (Α.Μ. 43610), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι 
Μηχανικό (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα με¬ 
σάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

36. Με την υπ’ αριθμ. 12383/12/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, (Α.Μ. 43625), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
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εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

37. Με την υπ’ αριθμ. 13482/25/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 43685), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

38. Με την υπ’ αριθμ. 15777/30/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
του ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ, (Α.Μ. 43739), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

39. Με την υπ’ αριθμ. 14346/07/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΠΕΡΠΕΡΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 43755), κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί- 
Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

40. Με την υπ’ αριθμ. 14211/05/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύ¬ 
εται η σύμβαση εργασίας του ΣΑΒΒΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, (Α.Μ. 43762), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

41. Με την υπ’ αριθμ. 15872/02/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΣΤΑΦΥΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, (Α.Μ. 43772), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν 
γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω πα¬ 
ραίτησης. 

42. Με την υπ’ αριθμ. 13212/23/07/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ του 
ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 43781), κατηγορίας Τ5 (Οδηγόί-Μηχανο- 
δηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, 
λόγω παραίτησης. 

43. Με την υπ’ αριθμ. 14112/02/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 


Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΙΑΚΩΒΟΥ 
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, (Α.Μ. 43798), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

44. Με την υπ’ αριθμ. 16108/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύ¬ 
εται η σύμβαση εργασίας του ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, (Α.Μ. 43807), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

45. Με την υπ’ αριθμ. 14010/01/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, (Α.Μ. 44053), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

46. Με την υπ’ αριθμ. 15689/29/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, (Α.Μ. 44838), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

47. Με την υπ’ αριθμ. 15608/28/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΑΤΣΙΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 44886), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραί¬ 
τησης. 

48. Με την υπ’ αριθμ. 15692/29/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας της ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 45115), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητι- 
κο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, 
λόγω παραίτησης. 

49. Με την υπ’ αριθμ. 15869/02/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΥ του ΘΩΜΑ, 
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(Α.Μ. 45303), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

50. Με την υπ’ αριθμ. 13108/22/07/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΤΖΩΡΤΖΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του ΙΩ¬ 
ΑΝΝΗ, (Α.Μ. 45311), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

51. Με την υπ’ αριθμ. 16812/11/09/2013 πράξη της Βοηθού 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΙΩΑΝΝΗ, 
(Α.Μ. 45323), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

52. Με την υπ’ αριθμ. 13213/23/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ του 
ΠΕΤΡΟΥ, (Α.Μ. 45327), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

53. Με την υπ’ αριθμ. 16104/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 45421), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

54. Με την υπ’ αριθμ. 15599/28/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 45522), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

55. Με την υπ’ αριθμ. 14116/02/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΜΠΙΛΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
(Α.Μ. 45925), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

56. Με την υπ’ αριθμ. 16106/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η σύμ¬ 


βαση εργασίας του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του 
ΗΛΙΑ, (Α.Μ. 45932), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

57. Με την υπ’ αριθμ. 12377/12/07/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 46365), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

58. Με την υπ’ αριθμ. 15601/28/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύ¬ 
εται η σύμβαση εργασίας του ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 
του ΠΕΤΡΟΥ, (Α.Μ. 47077), κατηγορίας ΔΟΙ (Πτυχιούχοι 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

59. Με την υπ’ αριθμ. 15845/02/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 47288), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

60. Με την υπ’ αριθμ. 12400/12/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΝΑΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 47486), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικη- 
τικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, 
λόγω παραίτησης. 

61. Με την υπ’ αριθμ. 16821/11/09/2013 πράξη της Βοηθού 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΛΕΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΛΕΥ¬ 
ΘΕΡΙΟΥ, (Α.Μ. 47720), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραί¬ 
τησης. 

62. Με την υπ’ αριθμ. 16788/11/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΠΙΖΑΝΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 48543), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

63. Με την υπ’ αριθμ. 14100/02/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
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της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.). 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 49031), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

64. Με την υπ’ αριθμ. 14083/02/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕ¬ 
ΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 49038), κατηγορίας ΤΙ (Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

65. Με την υπ’ αριθμ. 13247/23/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύ¬ 
εται η σύμβαση εργασίας του ΤΣΙΟΥΚΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 49092), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

66. Με την υπ’ αριθμ. 13030/19/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 49128), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

67. Με την υπ’ αριθμ. 16103/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύ¬ 
εται η σύμβαση εργασίας του ΛΑΜΠΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
του ΠΑΣΧΑΛΗ, (Α.Μ. 49173), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

68. Με την υπ’ αριθμ. 16043/03/09/2013 πράξη της 
Βοηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργά¬ 
νωσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. 
(ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 
του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ- 
ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), 
λύεται η σύμβαση εργασίας του ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 49183), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

69. Με την υπ’ αριθμ. 14097/2/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΑΒΒΑ του ΚΩΝ/ 


ΝΟΥ, (Α.Μ. 49257), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

70. Με την υπ’ αριθμ. 16221/05/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
του ΝΙΚΗΤΑ, (Α.Μ. 50073), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν 
γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω πα¬ 
ραίτησης. 

71. Με την υπ’ αριθμ. 13141/22/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΛΑΖΑΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 50148), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

72. Με την υπ’ αριθμ. 15600/28/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, (Α.Μ. 50306), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

73. Με την υπ’ αριθμ. 16098/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΞΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 50311), κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανο- 
δηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, 
λόγω παραίτησης. 

74. Με την υπ’ αριθμ. 15607/28/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύ¬ 
εται η σύμβαση εργασίας του ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΛΑΣΚΑΡΗ 
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 50675), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

75. Με την υπ’ αριθμ. 15934/03/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 
του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, (Α.Μ. 50801), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

76. Με την υπ’ αριθμ. 15863/02/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
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Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 50842), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

77. Με την υπ’ αριθμ. 16111/04/09/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΔΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙ¬ 
ΟΥ, (Α.Μ. 50951), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

78. Με την υπ’ αριθμ. 13101/22/07/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΗ ΠΑΣΧΑΛΗ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 50971), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

79. Με την υπ’ αριθμ. 13695/30/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΑΚΩΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 51292), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

80. Με την υπ’ αριθμ. 15611/28/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε,), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΧΑΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
(Α.Μ. 51320), κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χει- 
ριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

81. Με την υπ’ αριθμ. 13842/31/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύ¬ 
εται η σύμβαση εργασίας του ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, (Α.Μ. 51391), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

82. Με την υπ’ αριθμ. 15609/28/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύ¬ 
εται η σύμβαση εργασίας του ΓΙΑΠΡΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 51423), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 


εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

83. Με την υπ’ αριθμ. 16785/11/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ, (Α.Μ. 51437), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

84. Με την υπ’ αριθμ. 16100/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 51506), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν 
γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω πα¬ 
ραίτησης. 

85. Με την υπ’ αριθμ. 16045/03/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, 
(Α.Μ. 51515), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

86. Με την υπ’ αριθμ. 15931/03/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΣΥΓΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑ¬ 
ΣΙΟΥ, (Α.Μ. 51524), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

87. Με την υπ’ αριθμ. 15930/03/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
του ΘΕΟΧΑΡΗ, (Α.Μ. 51619), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

88. Με την υπ’ αριθμ. 16950/13/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΤΣΙΒΕΛΕΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΙΩ¬ 
ΑΝΝΗ, (Α.Μ. 51704), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

89. Με την υπ’ αριθμ. 16115/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
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σύμβαση εργασίας του ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΟΡΕΣΤΗ, (Α.Μ. 51734), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

90. Με την υπ’ αριθμ. 14114/02/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 
(Α.Μ. 51758), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

91. Με την υπ’ αριθμ. 16089/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΜΠΑΡΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ, 
(Α.Μ. 51767), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

92. Με την υπ’ αριθμ. 16096/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΜΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 51768), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν 
γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

93. Με την υπ’ αριθμ. 13093/22/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑ¬ 
ΣΙΟΥ, (Α.Μ. 51780), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

94. Με την υπ’ αριθμ. 16082/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΑΡΣΕΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 51802), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

95. Με την υπ’ αριθμ. 13027/19/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 51805), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν 
γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω πα¬ 
ραίτησης. 

96. Με την υπ’ αριθμ. 14341/07/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 


κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας της ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 51924), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανι¬ 
κοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

97. Με την υπ’ αριθμ. 16780/11/09/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΒΑΛΙΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΖΗΣΗ, 
(Α.Μ. 51943), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

98. Με την υπ’ αριθμ. 12441/12/07/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΟΡΚΙΔΑ-ΤΙΟΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 52132), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

99. Με την υπ’ αριθμ. 13956/01/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΠΑΡΗΓΟΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, (Α.Μ. 52251), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

100. Με την υπ’ αριθμ. 12249/11/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 52279), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

101. Με την υπ’ αριθμ. 13877/31/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΤΣΙΡΕΚΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ του ΣΩΚΡΑ¬ 
ΤΗ, (Α.Μ. 52633), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

102. Με την υπ’ αριθμ. 15847/02/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονι¬ 
σμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΠΑΤΕΤΣΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΘΩΜΑ, 
(Α.Μ. 52874), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

103. Με την υπ’ αριθμ. 13954/01/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
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η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΣΑΝΤΕΤΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, (Α.Μ. 52875), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

104. Με την υπ’ αριθμ. 16006/03/09/2013 πράξη της 
Βοηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύ¬ 
εται η σύμβαση εργασίας του ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 53079), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

105. Με την υπ’ αριθμ. 15935/03/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε,), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΟΥΡΤΖΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΠΕΡΙ¬ 
ΚΛΗ, (Α.Μ. 53084), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

106. Με την υπ’ αριθμ. 16223/05/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΝΕΟΚΛΗ 
του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 53196), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

107. Με την υπ’ αριθμ. 16112/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 53211), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

108. Με την υπ’ αριθμ. 15776/30/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ του 
ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 53231), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

109. Με την υπ’ αριθμ. 14105/02/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΡΟΥΣΗ ΖΗΣΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, 
(Α.Μ. 53234), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

110. Με την υπ’ αριθμ. 13192/22/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 


της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΤΣΟΠΑΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΚΟΣΜΑ, (Α.Μ. 53260), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

111. Με την υπ’ αριθμ. 15867/02/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΠΕΤΣΟΥΚΑ ΠΑΝΤΕΛΗ του ΣΤΑΥ¬ 
ΡΟΥ, (Α.Μ. 53269), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

112. Με την υπ’ αριθμ. 13702/30/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 53299), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

113. Με την υπ’ αριθμ. 15928/03/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 53301), κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί- 
Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

114. Με την υπ’ αριθμ. 13908/01/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 53321), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

115. Με την υπ’ αριθμ. 16042/03/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
(Α.Μ. 53322), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

116. Με την υπ’ αριθμ. 16094/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙ¬ 
ΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 53349), κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί- 
Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/08/2013, λόγω παραίτησης. 
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117. Με την υπ’ αριθμ. 13859/31/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΠΟΖΟΥΚΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, (Α.Μ. 53538), κατηγορίας Τ4 (Τε¬ 
χνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, 
λόγω παραίτησης. 

118. Με την υπ’ αριθμ. 17633/20/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΣΑΒΒΙΔΗ ΗΛΙΑ του ΣΑΒΒΑ, (Α.Μ. 
53796), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

119. Με την υπ’ αριθμ. 15862/02/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του 
ΘΕΟΦΙΛΟΥ, (Α.Μ. 53828), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

120. Με την υπ’ αριθμ. 14106/02/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας της ΓΚΟΥΖΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
του ΣΤΑΥΡΟΥ, (Α.Μ. 65273), κατηγορίας Υ3 (Πτυχιούχοι 
Υγειονομικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

121. Με την υπ’ αριθμ. 17491/19/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας της ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
του ΑΒΡΑΑΜ, (Α.Μ. 65414), κατηγορίας Υ3 (Πτυχιούχοι 
Υγειονομικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

122. Με την υπ’ αριθμ. 14007/01/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας της ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του 
ΑΝΕΣΤΗ, (Α.Μ. 65627), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικη- 
τικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, 
λόγω παραίτησης. 

123. Με την υπ’ αριθμ. 14208/05/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονι¬ 
σμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΣΥΜΕΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ, 


(Α.Μ. 66314), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

124. Με την υπ’ αριθμ. 13852/31/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΤΟΥΡΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΙΩΣΗΦ, (Α.Μ. 69119), κατηγορίας ΤΙ (Διπλωματούχοι Μη¬ 
χανικοί [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

125. Με την υπ’ αριθμ. 15693/29/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΣΟΦΙΑΝΙΔΗ ΦΩΤΙΟΥ του ΓΕΩΡ¬ 
ΓΙΟΥ, (Α.Μ. 69619), κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδη- 
γοί-Χειριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, 
λόγω παραίτησης. 

126. Με την υπ’ αριθμ. 16102/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΕΥΣ¬ 
ΤΡΑΤΙΟΥ, (Α.Μ. 70834), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

127. Με την υπ’ αριθμ. 16004/03/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΔΟΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΥΡΙΠΙ¬ 
ΔΗ, (Α.Μ. 70865), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

128. Με την υπ’ αριθμ. 13182/22/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΟΥΜΑΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 70897), κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί- 
Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

129. Με την υπ’ αριθμ. 15927/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΜΑΝΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕ¬ 
ΛΟΥ, (Α.Μ. 71452), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

130. Με την υπ’ αριθμ. 14098/02/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η σύμβαση έργα- 
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σίας του ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 71463), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

131. Με την υπ’ αριθμ. 13147/22/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΠΑΣΠΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙ¬ 
ΟΥ, (Α.Μ. 71505), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

132. Με την υπ’ αριθμ. 14334/07/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε,), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΙΡΕΝΑΣ του 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, (Α.Μ. 73264), κατηγορίας ΓΥ4 (Προσωπικό 
Οικοκυροσύνης [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, 
λόγω παραίτησης. 

133. Με την υπ’ αριθμ. 16085/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε,), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙ¬ 
ΟΥ, (Α.Μ. 73275), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

134. Με την υπ’ αριθμ. 15871/02/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε,), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΜΗΤΚΑ ΠΕΡΙΚΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
(Α.Μ. 73354), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

135. Με την υπ’ αριθμ. 13860/31/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε,), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, (Α.Μ. 73449), κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί- 
Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

136. Με την υπ’ αριθμ. 13172/22/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΝΙΚΟΛΑ¬ 
ΟΥ, (Α.Μ. 73659), κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί- 
Χειριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

137. Με την υπ’ αριθμ. 14041/02/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 


κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΑΔΑΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑ¬ 
ΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 73997), κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανο- 
δηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, 
λόγω παραίτησης. 

138. Με την υπ’ αριθμ. 15849/02/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑ¬ 
ΟΥ, (Α.Μ. 74037), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

139. Με την υπ’ αριθμ. 14038/02/08/2013 πράξη της 
Βοηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣ¬ 
ΤΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 74088), κατηγορίας Τ4 (Τε¬ 
χνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, 
λόγω παραίτησης. 

140. Με την υπ’ αριθμ. 13716/30/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΠΑΥΛΟΥ, (Α.Μ. 74173), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

141. Με την υπ’ αριθμ. 12451/12/07/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας της ΔΗΜΑΚΗ ΦΑΒΙΟΛΑΣ του ΘΕΟ¬ 
ΦΑΝΗ, (Α.Μ. 74976), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητι- 
κο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, 
λόγω παραίτησης. 

142. Με την υπ’ αριθμ. 14336/07/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 75368), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί 
Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

143. Με την υπ’ αριθμ. 12251/11/07/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονι¬ 
σμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΧΟΥΣΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 75943), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

144. Με την υπ’ αριθμ. 16099/04/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
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η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το ΝΔ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΚΟΥΤΣΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΡΗΣ¬ 
ΤΟΥ, (Α.Μ. 79323), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

145. Με την υπ’ αριθμ. 16017/03/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ΝΔ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΑΛΑΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
79359), κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

146. Με την υπ’ αριθμ. 15870/02/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΑΡΙΣΙΟΥ του ΑΘΑΝΑ¬ 
ΣΙΟΥ, (Α.Μ. 79440), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

147. Με την υπ’ αριθμ. 13249/23/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΓΙΓΗ ΗΡΑΚΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 83873), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

148. Με την υπ’ αριθμ. 15687/29/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
(Α.Μ. 84487), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

149. Με την υπ’ αριθμ. 16323/06/09/2013 πράξη της 
Βοηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ του 
ΜΙΧΑΗΛ, (Α.Μ. 88038), κατηγορίας Υ1 (Ιατροί), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

150. Με την υπ’ αριθμ. 13164/22/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας της ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, (Α.Μ. 
90471), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

151. Με την υπ’ αριθμ. 16039/03/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 


κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 92573), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικη- 
τικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, 
λόγω παραίτησης. 

152. Με την υπ’ αριθμ. 13903/01/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡ¬ 
ΓΙΟΥ, (Α.Μ. 94011), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

153. Με την υπ’ αριθμ. 14003/01/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 94696), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

154. Με την υπ’ αριθμ. 14103/02/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 95196), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

155. Με την υπ’ αριθμ. 12604/16/07/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΡΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙ¬ 
ΟΥ, (Α.Μ. 95325), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

156. Με την υπ’ αριθμ. 15926/03/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 95947), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

157. Με την υπ’ αριθμ. 17351/17/09/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, (Α.Μ. 97949), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι 
Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα με¬ 
σάνυχτα της 30/08/2013, λόγω παραίτησης. 

Η Βοηθός Διευθύντρια Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 
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